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Meditaciones religiosas Op. 122 (1858) 

a sa Majeste la Reine Doha Isabel II d'Espagne 



1. Andante 



G. O. : Montre et Gambe 8' 

Rec. ou Pos. : Flute et Bourdon 8' 
Ped. : Flute 8' 



Andante 



Louis-J.-A. LEFEBURE-WELY 

(1817-1870) 
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28 , G.O. 
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